
CELOSO - Mod. Super G 701. Onde medic da 190 a 580 m. e sei bandc allargatc di 16. 19, 25, 31 e 50 m. Media frequenza 167 kc/s. 

Sensibilila MF 20 microvolt. Potenza d'uscita 8 uatt. 





























